NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS. 
W dniu 6 Grudnia 1878 r. o godz. 5 popołudniu w Krakowskim Domu 


Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego 


zasnęła w Panu opatrzona SS. Sakramentami w 75 roku życia a w 17 zakonnego powołania 


Przełożona tegoż Domu 


MATKA MARYA KUNEGUNDA 


KŁOBUKOWSKA 


Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz nastąpi w Niedzielę d. 8 Grudnia o godz. 3 po południu. 


Zgromadzenie uprasza pokornie o modlitwy za wieczny spokój jej duszy. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


